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105 PARTS LIST 

A ...Powder Bushing 
B ...Shot Bushing 

190300.. .Base Casting 

190301.. .Die Head Casting 

190302.. . Measure Casting 

190303.. .Charge Bar 

190304.. .Primer Seating Pad 

190305.. .Wad Pressure Base 
190306 ..Size Die Body 

190307.. .51.e Die Body Cap 

190308.. .Crimp Die Lock Ring 
190309 Crimp Starter Bush..Aluminum 

190310.. .Decap Rod Guide 12 Ga 
190311 ...Primer Seating Punch 
190312 Drop Tube 12 Ga 

190313.. .Wad Guide Body 12 Ga. 

190314.. .Crimp Die Body 12 Ga. 

190315.. .Decap Rod Guide 16 Ga. 
190316 Wad Guide Body 16 Ga. 
190317 Crimp Die Body 16 Ga. 

190318.. .Decap Rod Guide 20 Ga. 

190319.. Wad Guide Body 20 Ga. 

190320 . Crimp Die Body 20 Ga. 

190321 ...Crimp Plunger 12 Ga. 

190322.. .Crimp Plunger 16 Ga. 

190323.. .Crimp Plunger 20 Ga. 

190324.. .Drop Tube 16 Ga. 

190325.. .Drop Tube 20 Ga. 

190329.. .Wad Guide Body 12 Ga. 3" 

190330.. .Crimp Die Body 12 Ga. 3" 
190331 ...Wad Guide Body 20 Ga. 3" 

190332.. .Crimp Die Body 20 Ga. 3'" 

380047.. .Primer Seater Spring 

380048.. .Wad Pressure Spring 

390082.. .Guide Post Roll Pin 

390089.. .Eject Bracket Nut V4X20 

390096.. .Primer Seater Nut V2x20 

390097.. .Crimp Plunger Lock Nut 

390120.. .E Clip 

390188.. .Measure Casting Bolt 

390900.. .Eject Bolt Stop Sleeve 

392001.. .Main Guide Post 

392002.. .0.erating Lever 

392003.. .Die Head Links 

392004.. .Return Spring 

392005.. .Link Cross Pin 

392006.. . Eject Bracket 

392007.. .Eject Bracket Bolt (2) 

392008.. .Wad Guide Bracket Bolt 

3901 86 .. .5.ell Holder Plate Bolt 

392010.. .Primer Seater Bolt 

392011 ...Primer Seater Bolt Nut 10x32 
392012 Size Die Ring 12 Ga. 

392013.. .Crimp Starter Rod 

392014.. .Deprime-Eject Rod 

392017.. .5.ell Holder Plate 12 Ga. 

392018.. .51.e Die Ring 16 Ga. 

392020. Shell Holder Plate 16 Ga. 
392021 ...Size Die Ring 20 Ga. 

392023.. Shell Holder Plate 20 Ga. 

392024.. .Wad Guide Spacer Tube 
480004 . Lever Grip 

480005.. .Guide Post Cap 

480007.. .5.ring Fingers 12 Ga. 

480008.. .5.ring Fingers 16 Ga. 

480009.. .5.ring Fingers 20 Ga, 

490300 . Measure Bottle 
490310 Hopper Cap 

490311 ...Crimp Starter 12 Ga. 8 Pt. 

490312.. .Crimp Starter 12 Ga. 6 Pt. 

490313.. .Crimp Starter 12 Ga. Paper 

490314.. .Crimp Starter 16 Ga. 8 Pt 
490315. Crimp Starter 16 Ga. 6 Pt. 

490316.. .Crimp Starter 16 Ga. Paper 

490317.. .Crimp Starter 20 Ga. 8 Pt. 

490318.. .Crimp Starter 20 Ga. 6 Pt. 
490319. Crimp Starter 20 Ga. Paper 


For parts inquiries, call 1-800-338-3220 











































